सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेत्तर 
मंजूर अनुदानातून विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 
रुग्णालये यांना यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.३१५/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २१/११/२०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 
८, दिनांक २६/०७/२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, 
दिनांक ०७/०५/२०२१. 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ २०२/ 
२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १२/१०/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद दिनांक १२/१०/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांना यंत्रसामुग्री- 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध संस्थांकरीता सन 
2022-23 या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेत्तर (अनिवार्य खर्ची संबंधित संस्थांच्या लेखाशीर्षामध्ये 
मंजूर अनुदानातून रु. ५,९६,७६,८५९/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी, शाहान्नव लक्ष, शहात्तर हजार, 
आठरे एकोणसाठ रुपये मात्र) इतक्या किंमतीची सदर शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या 
परिशिष्ट-“अ” व “ब” मधील यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अटी :- 

१) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेत्तर (अनिवार्य खची संबंधित संस्थांच्या 
लेखाशीर्षांमध्ये मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.३१५/प्रशा-१ 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडान लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


४) सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


५) सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुकत (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Badal इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११) समान स्वरुपाची व समान विनिदिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्त , वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 
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१२) रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत 


करण्यात येईल. 


१३) संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 


कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 


करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा संस्थानिहाय खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


संस्थेचे नाव 


लेखाझीर्षाचा तपशील 


प्रमिलाराजे 
रुग्णालय, 


छत्रपती 
सर्वोपचार 
कोल्हापूर 


मागणी क्र.एस-०१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

(०२)-मुफसल रुग्णालये व दवाखाने-मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
अध्यापन रुग्णालये 

(०२) (१५)-सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर (अनिवार्य) (२२१० ५०९५) 
५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, अकोला 


मागणी क्र.एस-०१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

(०२)-मुफसल रुग्णालये व दवाखाने-मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
अध्यापन रुग्णालये 

(02) (१७-सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला (अनिवार्य) (२२१० ५११२) 
५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, गोंदिया 


मागणी क्र.एस-०१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

(०२)-मुफसल रुग्णालये व दवाखाने-मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
अध्यापन रुग्णालये 

(०२) (१९)-शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 
(अनिवार्य) (२२१० जी३२२) 

५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
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शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, जळगांव 


मागणी क्र.एस-०१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

(०२)-मुफसल रुग्णालये व दवाखाने-मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
अध्यापन रुग्णालये 

(०२) (२०)-शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव 
(अनिवार्य) (२२१० जी३४२) 

५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, अकोला 


मागणी क्र.एस-०१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

१०५-विषमचिकित्सा 

(०३)-वैद्यकीय महाविद्यालये 

(03) (२९)-शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला (अनिवायी 
(२२१० ५०६८) 

५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्याळय, जळगांव 


मागणी क्र.एस-०१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

१०५-विषमचिकित्सा 

(०३)-वैद्यकीय महाविद्यालये 

(03) (३२-शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव (अनिवायी 
(२२१० जी३३१) 

५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


राजषी छत्रपती शाहू 
महाराज शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, 
कोल्हापूर 


मागणी क्र.एस-०१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

१०५-विषमचिकित्सा 

(०३)-वैद्यकीय महाविद्यालये 

(03) (30)- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, कोल्हापूर (अनिवार्य) (२२१० ५०७७) 

५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. सदर an निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१२३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
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8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२११२०११६०३१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.11.21 18:14:47 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्त (4.81), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई 

२. महाळलेखाकार-१/२ ( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

३. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी (संचाळनालयामार्फत) 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 

५. सर्व संबंधित अधिष्ठाता / वैद्यकीय अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये 

(संचालनालयामार्फत) 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


one G&G & 
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शासन निर्णय क्र. यंत्रख-२०२२/ प्र.क्र. ३१५/ प्रशा-१, दिनांक २१/११/२०२२ सोबतची 
परिशिष्टे व गोषवारा 


परिशिष्ट-अ 
एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी सामाईक स्वरूपाची यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्रीची मागणीचा एकत्रित तक्‍ता खालीलप्रमाणे आहे:- 


Sr. Equipment name Indent Institute name Qty | Per unit cost Total cost 
no no. 


1 Autoclave (Medium | 222099 | Rajashree 1 68000 68000 
End) 980094 | Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 


222099 | Government Medical | 1 68000 68000 
980195 | College, Jalgaon 
(2210G331) 


Total (Institute Level Purchase) 2 136000 


2 Balance Chemical 222089 Government 1 42500 42500 
980058 | Medical College and 
Hospital, 
Akola(22105112) 


222099 | Government Medical | 1 42500 42500 
980276 | College, 
Jalgaon(2210G331) 


Total (Institute Level Purchase) 2 85000 


3 Balance,Single Pair | 222059 | Rajashree 2 12500 25000 
For Weighing | 980002 | Chhatrapati § shahu 
Foetus Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 


222089 | Government Medical | 2 12500 25000 
980058 | College and 
Hospital, 
Akola(22105112) 


Total (Institute Level Purchase) | 4 | 50000 


4 Bp Apparatus 222089 | Government Medical | 2 3000 6000 
980024 | College, 
Akola(22105068) 


222099 | Government Medical | 1 3000 3000 
980297 | College, 
Jalgaon(2210G331) 


Total (Institute Level Purchase) 3 9000 


5 Bp Apparatus (High | 222099 | Chhatrapati Pramila | 42 4000 168000 
End) 980102 | Raje General 
Hospital, 
Kolhapur(22105095 
) 


222099 | Government Medical | 4000 24000 
980278 | College, 
Jalgaon(2210G331) 
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Equipment name 


Indent 
no. 


Institute name 


Qty 


Per unit cost 


Total cost 


Total (Institute Level Purchase) 


192000 


Printer 
Copier 


Colour 
Scanner 
(High End) 


222099 
980149 


Rajashree 

Chhatrapati § shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 


80000 


80000 


222099 
980212 


222099 
980257 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


80000 


80000 


80000 


80000 


222099 
980324 


Rajashree 

Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


80000 


80000 


Total (Institute Level Purchase) 


320000 


Computer 
End) 


(High 


222099 
980114 


Pramila 
General 


Chhatrapati 
Raje 
Hospital, 
Kolhapur(22105095 
) 


80000 


160000 


222099 
980320 


Rajashree 

Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


80000 


240000 


Total (Institute Level Purchase) 


400000 


Computer (Medium 
End) 


222089 
980059 


Government Medical 
College, 
Akola(22105068) 


60000 


720000 


222089 
980060 


Government Medical 
College and 
Hospital, 
Akola(22105112) 


15 


60000 


900000 


222099 
980210 


222099 
980273 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


60000 


60000 


60000 


240000 


Total 


1920000 


Computer With 


Printer 


222099 
980081 


Government Medical 
College and 
Hospital, 
Gondia(2210G322) 


81500 


652000 


222099 
980141 


222099 
980145 


222099 
980168 


222099 
980171 


Rajashree 

Chhatrapati § shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


81500 


81500 


81500 


81500 


81500 


81500 


81500 


81500 
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Equipment name 


Indent 
no. 


Institute name 


Qty 


Per unit cost 


Total cost 


Total (Institute Level Purchase) 


978000 


Craft Water Testing 
Kit (Low End) 


222049 
980076 


Rajashree 

Chhatrapati § shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 


23100 


23100 


222099 
980217 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


23100 


23100 


Total (Institute Level Purchase) 


46200 


11 


Digital Bp 
Apparatus 


222049 
980079 


Rajashree 

Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


2000 


16000 


222099 
980283 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


2000 


12000 


Total (Institute Level Purchase) 


14 


28000 


12 


Digital Ph Meter 


222059 
980012 


Rajashree 

Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


8850 


8850 


222089 
980024 


Government Medical 
College, 
Akola(22105068) 


8850 


17700 


222099 
980285 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


8850 


8850 


Total (Institute Level Purchase) 


35400 


13 


Dissection Sets 
Consisting Of 
Cartilage Knife 


222059 
980007 


Rajashree 

Chhatrapati § shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 


3000 


3000 


222089 
980024 


Government Medical 
College, 
Akola(22105068) 


3000 


12000 


Total (Institute Level Purchase) 


15000 


14 


Drill (Low End) 


222089 
980057 


Government Medical 
College and 
Hospital, 
Akola(22105112) 


35000 


35000 


222099 
980325 


Rajashree 

Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 


35000 


70000 


Total (Institute Level Purchase) 


पळ 


105000 


15 


Drinking Water 


222099 


Chhatrapati Pramila 


25000 


50000 
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no 


Equipment name 


Indent 
no. 


Institute name 


Qty 


Per unit cost 


Total cost 


Purifier 


980103 


Raje General 
Hospital, 


Kolhapur(22105095) 


222099 
980218 


222099 
980231 


222099 
980288 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


25000 


25000 


25000 


25000 


25000 


25000 


Total (Institute Level Purchase) 


125000 


16 


Ear Instruments Set 
(Medium End) 


222099 
980086 


Government Medical 
College and 
Hospital, 
Gondia(2210G322) 


150000 


150000 


222099 
980263 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


150000 


150000 


Total (Institute Level Purchase) 


300000 


17 


Ecg Machine 


222089 
980057 


Government Medical 
College and 
Hospital, 
Akola(22105112) 


75000 


75000 


222099 
980108 


Chhatrapati Pramila 
Raje General 
Hospital, 
Kolhapur(22105095 

) 


10 


75000 


750000 


222099 
980326 


Rajashree 

Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 


110000 


110000 


Total (Institute Level Purchase) 


12 


935000 


18 


Fumigator For 


Fogging Machine 


222089 
980056 


Government Medical 
College and 
Hospital, 
Akola(22105112) 


35000 


35000 


222099 
980101 


Chhatrapati Pramila 
Raje General 
Hospital, 
Kolhapur(22105095 

) 


10 


35000 


350000 


222099 
980272 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


35000 


35000 


Total (Institute Level Purchase) 


12 


420000 


19 


Hacksaw 


222059 
980006 


Rajashree 

Chhatrapati दा 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


750 


750 
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Sr. Equipment name Indent Institute name Qty | Per unit cost Total cost 
no no. 
222089 | Government Medical | 5 750 3750 
980024 | College, 
Akola(22105068) 
Total (Institute Level Purchase) | 6 | 4500 
20 | Laptop 222099 | Chhatrapati Pramila| 1 80000 80000 
980111 | Raje General 
Hospital, 
Kolhapur(22105095 
) 
222099 | Rajashree 1 80000 80000 
980143 | Chhatrapati = shahu 
222099 | Maharaj Government | 1 80000 80000 
980144 | Medical College, 
222099 | Kolhapur(22105077) 1 80000 80000 
980170 
222099 1 80000 80000 
980172 
222099 1 80000 80000 
980175 
222099 1 80000 80000 
980319 
222099 | Government Medical | 1 80000 80000 
980245 | College, 
222099 | Jalgaon(2210G331) 1 80000 80000 
980301 
Total (Institute Level Purchase) | 9 | 720000 
21 | Led Projector 222099 | Government Medical | 1 100000 100000 
980293 | College, 
Jalgaon(2210G331) 
222099 | Rajashree 1 100000 100000 
980329 | Chhatrapati = shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 
Total (Institute Level Purchase) 2 200000 
22 | Led Smart Tv 222049 | Rajashree 1 65000 65000 
980073 | Chhatrapati § shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 
222099 | Government Medical cl 65000 390000 
980294 | College, 
Jalgaon(2210G331) 
Total (Institute Level Purchase) 7 455000 
23 | Multimedia 222049 | Rajashree 1 150000 150000 
Projector With | 980072 | Chhatrapati §shahu 
Screen 222099 | Maharaj Government | 1 150000 150000 
980140 | Medical College, 
222099 | Kolhapur(22105077) 1 150000 150000 
980176 
222099 | Government Medical | 2 150000 300000 
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Sr. Equipment name Indent Institute name Qty | Per unit cost Total cost 
no no. 
980079 | College and 
Hospital, 
Gondia(2210G322) 
Total (Institute Level Purchase) 5 750000 
24 | Multipara Monitor 7 | 222099 | Government Medical | 2 300000 600000 
Para 980187 | College and 
Hospital, 
Jalgaon(2210G342) 
222099 | Government Medical | 1 300000 300000 
980258 | College, 
Jalgaon(2210G331) 
Total (Institute Level Purchase) 3 900000 
25 | Printer 222089 | Government Medical | 11 35000 385000 
980059 | College, Akola 
(22105068) 
222089 | Government Medical | 13 35000 455000 
980060 | College and 
Hospital, 
Akola(22105112) 
222099 | Rajashree | 35000 280000 
980137 | Chhatrapati झोदीए 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur 
(22105077) 
222099 | Government Medical | 1 35000 35000 
980219 | College, Jalgaon 
222099 | (2210G331) 3 35000 105000 
980246 
222099 4 35000 140000 
980249 
222099 1 35000 35000 
980270 
222099 4 35000 140000 
980274 
222099 3 35000 105000 
980300 
Total | 48 | 1680000 
26 | Refrigerator 222049 | Rajashree 2 25000 50000 
980086 | Chhatrapati = shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 
222099 | Chhatrapati Pramila | 5 25000 125000 
980099 | Raje General 
Hospital, 
Kolhapur(22105095 
) 
Total (Institute Level Purchase) 7 175000 
27 | Refrigerator 310 | 222099 | Government Medical eal 50000 400000 
Litres 980081 | College and 
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no 


Equipment name 


Indent 
no. 


Institute name 


Qty 


Per unit cost 


Total cost 


Hospital, 
Gondia(2210G322) 


222099 
980238 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


50000 


50000 


Total (Institute Level Purchase) 


450000 


28 


Steel Tape Roll 


222089 
980024 


Government Medical 
College, 
Akola(22105068) 


350 


1050 


222099 
980173 


Rajashree 

Chhatrapati § shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


350 


700 


Total (Institute Level Purchase) 


1750 


29 


Stethoscope 
End) 


(High 


222099 
980296 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


800 


800 


222099 
980333 


Rajashree 

Chhatrapati दात 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


800 


4000 


Total (Institute Level Purchase) 


4800 


30 


Suction Machine 


222089 
980037 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


25000 


50000 


222089 
980048 


Government Medical 
College and 
Hospital, 
Jalgaon(2210G342) 


25000 


100000 


222099 
980251 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


25000 


75000 


Total (Institute Level Purchase) 


225000 


31 


Varnier Callipers 


222089 
980024 


Government Medical 
College, 
Akola(22105068) 


7500 


15000 


222099 
980174 


Rajashree 

Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22 105077) 


7500 


7500 


Total (Institute Level Purchase) 


22500 


32 


Weighing Machine 


222099 
980191 


Government Medical 
College and 
Hospital, 
Jalgaon(2210G342) 


5000 


25000 


222099 
980259 


222099 


Government Medical 
College, 
Jalgaon(2210G331) 


5000 


5000 


5000 


5000 
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Sr. 
no 


Equipment name 


Indent 
no. 


Institute name 


Qty 


Per unit cost 


Total cost 


980298 


Total (Institute Level Purchase) 


35000 


33 


Weighing Machine 
For Organs 


222059 
980004 


Rajashree 

Chhatrapati §shahu 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


10500 


10500 


222089 
980025 


Government Medical 
College, 
Akola(22105068) 


10500 


21000 


Total (Institute Level Purchase) 


31500 


34 


Weighing Machine, 
Dial Type Human 


222059 
980001 


Rajashree 

Chhatrapati आधी 
Maharaj Government 
Medical College, 
Kolhapur(22105077) 


2400 


2400 


222089 
980024 


Government Medical 
College, 
Akola(22105068) 


2400 


4800 


Total (Institute Level Purchase) 


3 


7200 


Grant Total (Merge Instrument) 


303 


11761850 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 


SHETTY 


Date: 2022.11.21 18:15:50 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
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परिशिष्ट-ब 


संस्थानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


सामाईक स्वरुपाची यंत्रसामुग्री वगळता उर्वरित यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीच्या मागणीचा 


Sr.No | Institute name | Indent | Equipment name Qty. Per unit | Total cost 
no cost 
1 Chhatrapati 222099 | Computer (Low 1 45000 45000 
Pramila _Raje | 980115 | End) 
General 222099 | Defibrillator 1 300000 300000 
Hospital, 980106 
Kolhapur 222099 | Multipara Monitor} 4 450000 | 1800000 
(22105095 ) 980098 | (High End) 
222099 | Non-Contact 1 672000 672000 
980097 | Tonometer 
222099 | Slit Lamp-Low End 1 200000 200000 
980104 
222099 | Twins Fhr 3 100000 300000 
980105 | Monitoring Nst 
Machine (Low End) 
Total 11 3317000 
2 Government 222089 | Bilirubinometer 2 120000 240000 
Medical 980053 
College and | 222089 | Breast pump 5 12000 60000 
Hospital, Akola | 980053 
(22105112) 222089 | Direct 1 30000 30000 
980053 | Ophthalmoscope 
222089 | Endomotors 3 90000 270000 
980056 
222089 | Headlight (Ent) 2 15000 30000 
980057 | (Low End) 
222089 | Instrument Cabinet, 2 82500 165000 
980058 | Trolly, Filing 
Cabinet With 
Folders, Filing 
Cabinets For 
Almirahs 
222089 | Laryngoscope 1 500000 500000 
980053 
222089 | Maxillofacial Flask 1 50000 50000 
980054 
222089 | Minor Oral Surgery 2 100000 200000 
980056 | Kit 
222089 | Mobile EEG 1 150000 150000 
980053 
222089 | Non Perforated 2 [a 1200 
980054 | Trays 
222089 | Self-Inflating [od 3000 18000 
980053 | Reservoir Bag 
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Sr.No | Institute name | Indent | Equipment name Qty. Per unit | Total cost 
no cost 
222089 | Tonsillectomy Set 1 65000 65000 
980057 | (Medium End) 
222089 | Tracheostomy Set 2 10000 20000 
980057 | (Medium End) 
222089 | Ultrasonic Cleaner 1 8000 8000 
980056 
222089 | Video Camera, 1 180000 180000 
980058 | Television And 
Video Cassette 
Recorder 
222089 | X-Ray Machine 1 300000 300000 
980054 | With Rvg 
Total 34 2287200 
3 Government 222099 | 3 Part Cell Counter 1 600000 600000 
Medical 980085 
College and | 222099 | Binocular f 1200000 | 1200000 
Hospital, 980077 | Microscope- 
Gondia Microbiology 
(2210G322) 222099 | Fetal Monitor Or Ctg 4 250000 | 1000000 
980079 | Machine (High End) 
222099 | Manikins (Clinical 4 35000 140000 
980087 | Pharmacy) 
222099 | Multi-Channel 1 400000 400000 
980077 | Pipettes 
222099 | O.T. Light (Medium 1 1500000 | 1500000 
980083 | End) 
222099 | Orthopaedic 13882 1 1500000 | 1500000 
980084 | Pelvic Instruments 
Set (Low End) 
222099 | Orthopaedic Large 1 1000000 | 1000000 
980084 | Fragment Set (High 
End) 
222099 | Orthopaedic Small 1 1300000 | 1300000 
980084 | Fragment Set 
(Medium End) 
222099 | Research Binocular i 71000 71000 
980077 | Microscope 
Total 16 8711000 
4 Government 222099 | Episitomy Training 1 34000 34000 
Medical 980182 | Simulator 
College and | 222099 | Formalin Chamber eed 8500 51000 
Hospital, 980192 
Jalgaon 222099 | Generator 2 128500 257000 
(2210G342) 980189 
222099 | Horizontal Sterilizer 1 400000 400000 
980183 
222099 | Labour Table 3 276700 830100 
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980181 
222099 | Laparoscopy Hand 2 299040 598080 
980180 | Instrument 
222089 | Led Ceiling 1 985600 985600 
980046 | Mounted, Double 
Dome O.T. Light 
222099 | Led Headlight (Low 3 200000 600000 
980184 | End) 
222099 | Manikin And_ Skill 1 1000000 | 1000000 
980179 | Trainers 
222099 | Ot Lights 1 1000000 | 1000000 
980193 
222089 | Ot Table 1 300000 300000 
980044 
222099 | Patient Bed (Low 10 100000 1000000 
980185 | End)-Urology 
222099 | Patient Bed 5 200000 | 1000000 
980186 | (Medium End)- 
Urology 
222099 | Sterilizer (Boiler) 1 18000 18000 
980190 | With Thermostat 
222099 | Trolley Stretcher 5 15000 75000 
980188 | (High End) 
222089 | Vessel Sealer With 1 650000 650000 
980047 | Electrosurgical Unit 
Total | 44 | 8798780 
5 Government 222089 | Anthropometric Set 1 85000 85000 
Medical 980024 
College, Akola | 222089 | Black Holder 2 125 250 
(22105068) 980025 
222089 | Brain Knife-Forensic ed 750 6000 
980024 | Medicine 
222089 | Cryo Set 1 25000 25000 
980027 
222089 | Deep Freezer -40 1 635000 635000 
980026 | Degree Centrifuge 
222089 | Direct 5 30000 150000 
980027 | Ophthalmoscope- 
Ophthalmology 
222089 | Equipment For 1 4800 4800 
980024 | Reporting Height 
222089 | Folding Metal Scale 3 1650 4950 
980024 | To Measure Up To 7 
Ft. 
222089 | Fully Automated 1 450000 450000 
980026 | Elisa Reader And 
Washer 
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222089 | Hand Set Heat Sealer 4 5200 20800 
980024 
222089 | Rib Shears, Right 4 1600 6400 
980024 | And Left 
222089 | Slr Camera With 1 100000 100000 
980024 | Accessories 
222089 | Stopwatch 5 700 3500 
980024 
222089 | Autopsy Saw With 2 425000 850000 
980024 | Accessories 
222089 | View Box Two In 4 4500 18000 
980024 | One 
222089 | Viscerotome With 4 10000 40000 
980024 | Attachment For 
Illumination (Battery 
Operated) 
222089 | Xrayviewbox One In 2 9500 19000 
980024 | Four 
Total | 49 | 2418700 
| Government 222099 | Abg Machine 1 504000 504000 
Medical 980312 
College, 222099 | Air Purifier Hepa 2 30000 60000 
Jalgaon 980194 | Filter 
(2210G331) 222099 | Anaesthesia Bolyes 1 300000 300000 
980261 | Machine 
222099 1 300000 300000 
980267 
222099 | Articulating Paper 5 1050 5250 
980220 | Holder Curved 
Straight (Miller 
Forcep) 
222089 | Autoclave (Front 4 493000 1972000 
980032 | Loading) 
222089 
980034 
222099 
980196 
222099 
980268 
222099 | Autoclave For 1 150000 150000 
980221 | Handpiece 
Sterilization 
222099 | Autoclave Front 1 150000 150000 
980275 | Loading 
222099 | Automated Blood 1 550000 550000 
980197 | Culture System 
222099 | Baby Weighing 3 3900 11700 
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980307 | Machine Make 

(High End) 
222099 | Binocular 2 60000 120000 
980198 | Compound 

Microscope 

(Medium End) 
222099 | Blood Bank 1 600000 600000 
980277 | Refrigerator 600 Ltr 
222099 | Brain Knife (Low 1 500 500 
980279 | End) 
222099 | Bronchoscope (Low 1 12000 12000 
980262 | End)-Ent 
222099 | Cautery Machine 3 300000 900000 
980306 | With Vessel Sealing 
222089 | Cctv Camera 2 150000 300000 
980031 
222099 1 150000 150000 
980199 
222099 3 150000 450000 
980280 
222099 | Cement Spatula 10 100 1000 
980222 
222099 | Centrifuge Clinical 1 13500 13500 
980281 | (High End) 
222099 | Cheek Retractor 10 200 2000 
980223 
222099 | Clamps 10 200 2000 
980224 
222099 | Composite Filling 1 9000 9000 
980225 | Instrument 
222099 | Composite Finishing 1 10000 10000 
980226 | Kit 
222099 | Composite Gun With श्रे 4500 9000 
980227 | Material Kit 
222099 | Cytospin 1 265000 265000 
980282 | (Cytocentrifuge) 
222099 | Deep Freezers - 20 C 1 500000 500000 
980256 | (Low End) 
222099 | Dental Chairs & 1 315000 315000 
980228 | Units (High End) 
222099 | Dental Laboratory 1 13500 13500 
980230 | Lathe (Low Noise) 
222099 | Denture Polishing 1 7000 7000 
980229 | Burs 
222099 | Desktop Computer 2 60000 120000 

980247 

222099 4 60000 240000 
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980248 
222099 1 60000 60000 
980271 
222099 3 60000 180000 
980299 
222099 | Digital Camera 1 153900 153900 
980200 | (High End) 
222099 1 153900 153900 
980310 
222099 | Digital Camera (Low 1 50000 50000 
980284 | End) 
222099 | Dissection 1 1800 1800 
980286 | Instruments (High 

End) 
222099 | Dissection Table ca 25000 200000 
980204 | (Low End) 
222099 | Distillation Plant 1 8875 8875 
980287 
222089 | Ecg Machine 12 2 150000 300000 
980036 | Channel 
222099 | Elisa Reader With 1 500000 500000 
980255 | Washer Technical- 

Low End 
222099 | Embryology Models 1 515200 515200 
980206 
222099 | Examinationtreatme 1 10000 10000 
980264 | ntlight 
222099 | Glass Ionomer 2 4600 9200 
980232 | Cement 
222099 | Glucometer (High 3 2900 8700 
980308 | End) 
222099 | Haemoglobinometer 1 2600 2600 
980289 | (High End) 
222099 | Headlight (Ent) 1 350000 350000 
980265 | (High End) 
222099 | Height Measuring 1 5850 5850 
980260 | Stand (High End) 
222099 | Immunoassay 1 1000000 | 1000000 
980254 | Analyzer - I (Low 

End) 
222099 | Implant Removal Kit 1 40000 40000 
980201 
222099 | Instrument Cabinet 1 42500 42500 
980311 | (High End) 
222099 | L Moulds 10 1440 14400 
980213 
222099 | Laboratory 1 150000 150000 
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980290 | Centrifuge 
222099 | Laboratory 1 100000 100000 
980291 | Refrigerators (Glass 

Solid Door) 
222099 | Lap. Instrument 2 200000 400000 
980302 | (Instrument, Trolley 

Kit & Accessories) 

(Low End) 
222099 | Laptop Computer 1 40000 40000 
980292 
222099 | Lcd Projector 1 70000 70000 
980252 | (Medium End) 
222099 | Lead Apron 5 7000 35000 
980202 
222099 | Local Drug Delivery 2 5000 10000 
980233 | Agents 
222099 | Maxillary And 1 28550 28550 
980234 | Mandibular 

Extraction Forceps 

And Elevators 
222099 | Multipara Monitor 4 250000 | 1000000 
980304 | (Mid End) 
222099 | Needle _ Destroyer- 2 5000 10000 
980235 | Prosthodontics 
222099 | Nose Instruments Set 1 65000 65000 
980266 | (Low End) 
222089 | Nst Machine 4 200000 800000 
980035 | (Medium End) 
222099 | Orbans Knife 2 4000 8000 
980236 
222099 | Osteotome 5 1650 8250 
980203 
222099 | Patient Bed (Low 1 50000 50000 
980253 | End) 
222099 | Plastic Tanks (Low 10 1000 10000 
980207 | End) 
222099 | Projector 1 40000 40000 
980295 
222099 | Public Address 1 70000 70000 
980211 | System (Portable) 
222099 | (High End) 11 70000 770000 
980215 
222099 | Pulse Oximeter 5 3000 15000 
980237 | (Finger Probe) 
222099 | Pulse Oximeter श्र 15000 30000 
980305 | (Hand Held) 
222099 | Refrigerator (High 1 158600 158600 
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980309 | End) 
222099 | Research Binocular 1 57630 57630 
980205 | Microscope 
222099 | Resectoscope (Low 1 800000 800000 
980316 | End) 
222099 | Resectoscope With 1 900000 900000 
980317 | All Accessories 
(Low End) 
222099 | Baby Weighing 2 1100 2200 
980216 | Machine (Low End) 
222099 | Spirits Lamps 2 2240 4480 
980208 
222099 2 2240 4480 
980239 
222099 | Splinting Kit With 2 4000 8000 
980240 | Material 
222099 | Staff Lockers 4 20000 80000 
980313 
222099 | Stone Carborundon 2 2200 4400 
980214 
222099 | Stop Watch iL 840 840 
980209 
222099 | Straight Handpiece 1 15000 15000 
980241 
222099 | Suction Pump, 1 42000 42000 
980269 | Portable, Electronic 
222099 | Thermometer 2 5000 10000 
980242 
222099 | Torch 2 500 1000 
980243 
222099 10 500 5000 
980314 
222099 | Vaccum Assisted 2 500000 | 1000000 
980315 | Delivery System 
(High End) 
222099 | Vaccum ___ Delivery fe] 75000 450000 
980303 | System (Low End) 
222099 | Williams Probe 2 3000 6000 
980244 
222099 | X-Ray Viewer 4 38000 152000 
980250 
Total 235 19060805 
7 Rajashree 222099 | Autoclave Class B 1 110000 110000 
Chhatrapati 980322 | (High End) 
Shahu Maharaj | 222049 | Balance For 1 340 340 
Government 980083 | Weighing Food Stuff 
Medical ( Cap - 2kg) (Low 
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College, End) 
Kolhapur 222099 | Bronchoscope (High| 1 100000 100000 
(22105077) 980323 | End) 
222099 | Centrifuge Clinical 4 5200 20800 
980092 | (Low End) 
222049 | Chloroscope (Low]} 10 1080 10800 
980070 | End) 
222049 | Clinical ia 295 2655 
980065 | Thermometer (Low 
End) 
222059 | Colorimeter, 1 13440 13440 
980681 | Photoelectric 
222069 | Compass 15 2240 33600 
980016 | Aesthesiometer 
222059 | Computer And 2 70000 140000 
980014 | Scanner 
222099 | Dip Projector 2 80000 160000 
980091 
222069 | Double 2 3920 7840 
980017 | Demonstration Eye 
Piece 
222099 | Drill Machine (Low 1 2500 2500 
980169 | End) 
222099 | Endoscope (High 4 200000 800000 
980321 | End) 
222049 | First Aid Kit (Low 1 2200 2200 
980066 | End) 
222099 | Fumigation Machine 1 18999 18999 
980327 
222049 | Glucometer 10 20000 200000 
980077 
222069 | Haemocytometers 23 2240 51520 
980024 
222049 | Haemoglobinometer 5 1900 9500 
980080 | (Low End) 
222049 | Height Measuring 2 5500 11000 
980085 | Stand (Low End) 
222049 | Horrocks Water 3 4500 13500 
980069 | Testing Kit (Low 
End) 
222049 | Ice Lined 1 62000 62000 
980088 | Refrigerator (Low 
End) 
222099 | Laminar Air Flow 1 250000 250000 
980089 
222099 | Laptop (High End)- 1 95000 95000 


980328 


Public Health 
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Dentistry 
222099 | Laptop (Medium 1 60000 60000 
980093 | End)-Pharmacology 
222069 | Maddox Rod 1 1344 1344 
980018 
222099 | Magnifying Loop र 80000 160000 
980330_| (2.5-3.5) 
222099 | Micromotor Hand 2 7000 14000 
980331 | Piece 
222049 | Mosquito Catching 1 5500 5500 
980064 | Kit (Low End) 
222099 | Mosso'S Ergograph 3 25760 77280 
980177 
222099 | Muac Tape (1.0७ । 10 219 2190 
980147 | End) 
222049 | Needle Shredder 3 3000 9000 
980081 | (Low End) 
222099 | Newton'S Color 1 3920 3920 
980178 | Wheel 
222099 | Oesophagoscope 1 90000 90000 
980332 | (High End) 
222049 | Ophthalmoscope 1 20160 20160 
980068 
222049 | Otoscope 1 14000 14000 
980067 
222069 1 14000 14000 
980021 
222069 | Perimeter _ Pristely 1 10640 10640 
980020 | Smith Slp. 984 B& 

B 
222049 | Public Addressing 4 100000 400000 
980071 | System 
222069 | Schematic Eye 1 3920 3920 
980019 
222049 | Sound Level Meter 3 9900 29700 
980074 | (Low End) 
222059 | Spectroscope Lens I 2500 2500 
980013 | With Adjustable Slit 
222069 | Spirometer Ordinary 4 22500 90000 
980022 
222049 | Stethoscope (Low] 10 550 5500 
980082 | End) 
222069 | Tuning Fork To Test 4 1344 5376 
980023 | Hearing  32-10000 

Cps(Sets- 100, 256, 

512 Hz) 
222049 | Vaccine Carrier 4 1900 7600 
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980078 | Short Range (Low 
End) 
222099 | Water Bath- 1 127000 127000 
980090 | Pathology 
222049 | Water Sampling 1 100 100 
980075 | Bottle (Low End) 
222049 | Weighing Machine 2 1800 3600 
980084 | Adult Make (Low 
End) 
222059 | Weighing Machine 1 48500 48500 
980003 | For Weighing Dead 
Bodies 
Total 166 3321524 
Grant Total 555 47915009 
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गोषवारा 


सामाईक व सामाईक स्वरूपाची यंत्रसामुग्री वगळता संस्थानिहाय एकूण मागणी 
दर्शविणारा तक्‍ता (Merged and Non-Merged Equipment) 


Sr.No Institute Name Merge Non-Merge Total 
Instruments | Instruments 

1 Chhatrapati Pramila Raje General 1683000 3317000 5000000 
Hospital, Kolhapur (2210 5095 ) 

2 Government Medical College and 1567500 2287200 3854700 
Hospital, Akola (2210 5112) 

3 Government Medical College and 1502000 8711000 | 10213000 
Hospital, Gondia (2210 G322) 

4 Government Medical College and 725000 8798780 | 9523780 
Hospital, Jalgaon (2210 G342) 

S Government Medical College, Akola 1186300 2418700 3605000 
(2210 5068) 

6. Government Medical College, 2597250 19060805 | 21658055 
Jalgaon (2210 G331) 

7 Rajashree Chhatrapati shahu Maharaj 2500800 3321524 5822324 
Government Medical College, 
Kolhapur (2210 5077) 

Total 11761850 47915009 | 59676859 
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